REGISTERED NO . DL - 33001 / 92 


रजिस्ट्री संख्या डी एल -33001 /92 


ASE 


A 


. 


. 


. . 


. . 


. 


सत्यपारी 


R 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. 


म 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AVINORITY 


rishna 


m 
praman - rim - 

r 


erem 
a meere - - 


o 


- - 


nemamimar 
main - e -eminareenawar 


- 


- 


- 


- 


uman 


Reauntain 


सं0 48 ] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 28 , 1992 ( अग्रहाग 7 , 1914 ) 
No. 48 ) NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 28 , 1992 (A GRAHAYANA 7 , 1914 ) 


mmammyam 


- 


- 


- 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


- 


%3D 


rathuanima 


विषय सूची 


871 


भाग II ---खण्ड 3~ ~ उप- खण्ड (iii )-~~ भारत सरकार के मंत्रालयों 

(जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है ) और 

केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों में 
. 

प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए । 
सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक 
आदेशों जिनमें ( सामान्य स्वरूप की उपविधियाँ . 
भी शामिल हैं ) के हिन्दी अधिकृत पाठ ( ऐसे 
पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के 

खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं ) । 
भाग II खण्ड 4 ---रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक 

नियम और आदेश 


1247 


13 


भाग - - खण्ड 1-~~~ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के 

- मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी 

की गई विधितर नियमों,विनियमों, आदेशों 

तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . 
भाग ! --- खण्ड 2--- (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार 

. के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा 

जारी की गई सरकारी अधिकारियों की 
नियुक्तियों , पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के 

संबंध में अधिसूचनाएं . . . 
भाग - - खण्ड 3--- - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों 

और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधि 

सुचनाएं • • • • 
भाग I --... खण्ड --- - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी 

अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों , 

छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं . . 
भाग II-. - खण्ड 1 - - अधिनियम , अध्यादेश और विनियम . . 
भाग II --- खण्ड 1 -क -- अधिनियमों , अध्यादेशों और विनियमों का 

हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . . 
भाग II - - खण्ड ? - -विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों 

___ के बिल तथा रिपोर्ट . . . . 
भाग II --- खण्ड 3-~~-उप -खण्ड ( i) ---भारत सरकार के मंत्रालयों 

( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़ कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य 
सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप 
के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल 


2105 


.. 


1139 


भाग III --- खण्ड 1-- - उच्च न्यायालयों , नियंत्रक और महालेखा 

परीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग 
और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ 

कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
भाग IIT --- खण्ड 2 -पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों 

और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं । 
और नोटिस . . . 


आर 


13.75 


भाग IIJ ----खण्ड 3 -~- मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन 

अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं । 
भाग III -- खण्ड 4 -- विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक 

निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं , 

आदेश , विज्ञापन और नोटिस शामिल है । 
भाग IV -- - गैर - सरकारी व्यक्तियों और गैर- सरकारी 

निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और 
नोटिस 


3795 


179 


भाग II - - खण्ड 3 -- - उप -खण्ड ( ii ) - - भारत सरकार के मंत्रालयों 

( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय 
प्राधिकारिणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक 

आदेश और अधिसूचनाएं 
* बांकहे प्राप्त नहीं । 
1 -- 341 GT / 92 


V - अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु 

के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक . 


. . 


( 871 ) 


872 

S 


E 


: 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 28 , 1992 (AGRAHAYANA 7 , 1914 ) (PART I - Sec . 1 
- -- == - = - - - - - -- - ---- - -- - --- - - = = = = = 

- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- -- - 
CONTENTS 


- 


PAGE 


PAGE 


PART 1 - SECTION 1 - -Notiications relating to Non 

Statutory Rules , Regulations, Orders and 
Resolutions issued by the Ministries of the 
Government of India ( other than the 
Ministry of Defence ) and by the Supremo 

Court . . . . . 
PART 1- - SECTION 2 - -Notifications regarding 

Appointments, Promotions, Leave 
etc. of Government Officers issued by 
the Ministries of the Governoent of 
India (other than the Minjstry of 
Dofenco ) and by the Supremo Court. 1247 


PART JI -- SECTION 3--- SUB-Sec . ( iii ) -- Authoritative 

texts in Hindi (other than such texts , 
Published in Section 3 or Section 4 of 
the Gazette of India ) of General Sta 
tutory Rules & Statutory Orders (inclu 
ding Bye -laws of a general character) 
issued by the Ministries of the Govern 
ment of India (including the Ministry 
of Defence ) and by General Authorities 
(other than Administration of Union 
Territories) . . . . . 


PART II- SECTION — Statutory Rules and Orders 

fosued by tho Ministry of Defence , , 


* 


PART 1-- SECTION 3 -- Notifications relating to 

Resolutions and Non - Statutory Orders 
issued by the Ministry of Defence . 


13 


PART III - SECTION 1 - Notifications issucd by the 

High Courts , the Comptroller and 
Auditor General, Union Public Service 
Coinmission , the Indian Government 
Railways and by Attached and Subordi 
nate Offices of the Government of 
India 

. . . . 1139 


2105 


* 


PART JII SECTION 2 -- Notifications and Notices 

issued by the Patent Office, relating to 
Patents and Designs . . . . 


PART 1. --SectioN . 4 --Notifications regarding 

Appointments , Promotions, Leave etc , 
of Government Officers issued by the 

Ministry of Defence . . . 
PART II - SECTIIN 1 -- Acts , Ordinances and Regu 

lations . . . . . . 
PART I - SECTION 1- A - - Authoritativo texts in Hindi 

Languaze of Acts , Ordinances and 

Regulations . . . . : 
PART 1 - SECTION 24- Bills and Reports of the Select 

Committee on Billa . . . . 
PART II -- SECTION 3 - SUB -Sec . (1) - General Sta 

tutory Rules (including Orders . Bye 
laws, etc , of general character ) issued by 
the Ministries of the Government of 
India , (other than the Ministry of 
Defence ) and by Central Authorities 
(other than the Administration of 
Union Territorics) . . . 


1375 


PART III - SECTION 3 — Notifications issued by or 

under the authority of Chief Commis 
sioners . . . . . . . 


PART II - - SECTION 4 - Miscellaneous Notifications 

including , Notifications, Orders, Advertise 
monts and Notices issued by Statutory 
Bodies 


PART IV – Advertisements and Notices issucd by 

Private Individuals and Private bodies 


179 


PART 11- SECTION 3 - -SUB-Sec. ( ii ) - Statutory 

Orders and Notifications issued by the 
Ministries of the Government of India 
( other than the Ministry of Defonce ) and 
by Central Authorities (other than the 
Adninistration of Union Territories ) . 


PART V - Supplement showing Statistics of Births 

and Deaths etc , both in English and Hindi . 


* 


* Folt Nos. nol ocuved 


873 


- - - - - - - - - - - - - - 


- । - - 


- - . 


- 


- 


- 


- . - -- - 


भाग 1 - - स्वण्तु । भारत का राजपत्र , नवम्बर 28 , 1992 ( अग्रहायण 7 , 1914) 

- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 
भाग - खण्ड 1 

(PART 1- SECTION 1 ] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों , विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
[Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and 

by the Supreme Court ] 


विधि , न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय 


( कम्पनी कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 26 अक्तूबर 1992 
सं० 27/ 5/ 02 - मी० एल०--[[-- -कम्पनी अधिनियम, 1956 ( 1956 
का 1 ) की धारा 200फ की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ii ) द्वारा 
प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कम्पनी 
कार्य विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त धारा 209क के प्रयोजन 
के लिए प्राधिकृत करती है । 


1. श्री परशुराम पाण्डेय 

प्रेड - ILL 
पुत्र स्वर्गीय श्री शंकर पाण्डेय, 
ग्राम : - सेंगरा खुर्व, 
थाना :- -निम्या बाट , 

जिला : -- गिरीडीह, बिहार । 
गिरीडीह कस्बे में एफ साम्प्रदायिक दंगे के वाय, 29 दिसम्बर 
1990 की अर्वरात्रि के पश्चात एक समुदाय के लगभग 500 व्यक्तियों 
की एफ मोड़ दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति को मारने के उद्देश्य से एकत्रित 
हो गई थी । श्री परशुराम पाण्डेय ने शारीरिक और मैतिक साहस का 
परिचय देते हुए अपनी जान के खतरे की परवाह न करके उस व्यक्ति 
और उसके परिवार को बचा लिया । 
2. श्री जे० सी० पालीवाल , 

ग्रेड - III 
पुत्र, श्री महेन्द्र दत्त पालीवाल, 
18, सिविल लाइन्स , 
घरेली , उत्तर प्रदेश । 


J. श्री श्री० टी० माऊ , गंयुमत निदेशक (निरीक्षण ) । 


2. श्री रणजीत मरफार, गहायक निरीक्षण अधिकारी । 


3. श्री के . गोपालकृष्णन, सहायक निरीक्षण अधिकारी । 


. 


आर० एन० वासवानी 

प्रवर सषिष 


SANET 


armiarrink - India- . 


WILDLami - 1 - . . . -AMAPANI - 

F 


श्री जे० सी० पालीवाल ने अपना अपमान , अपने पर आक्रमण तथा 
अपनी जान को खतरे के बावजूद उत्तर प्रदेश के बरेली कस्बे में साम्प्र 
पायिक शान्ति कायम रखने में कई अवसरों पर अत्यधिक साहस और 
समजूझ का परिचय दिया है । एक बार तो बड़ा बाजार के कनाट प्लेम 
मार्किट क्षेत्र में उनकी पहलकदमी निर्भीकता तथा दूरदर्शिता एक 
समुदाय विशेष की जानमाल की रक्षा करने में काफी मददगार सिन 


___ गह मंत्रालय 


राम फल , 
उप सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 27 अक्तूवर 1992 
सं० 7/ 2/ 92 मी . एच० सी० - भारत सरकार ने निम्नलिखित 
व्यक्तियों को 2 अक्तूबर , 1992 को वर्ग 1991 के लिए " कबीर 
पुरस्कार " प्रवान करने की घोषणा है ---- 

- -- - - -- - - - - - - - - -- - . - - - -- - - - - 
MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 
!DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) 

New Delhi, the 26th October 1992 
No . 27 / 5 / 92 - CL. II . — In exercise of the powers conferred 
by clause ( ii ) of sub- section ( 1 ) of Section 209- A of the 
Companies Act , 1956 ( 1 of 1956 ) the Central Government 
hereby authorise the following Officers in the Department of 
Company Affairs for the purpose of the said section 209 - A . 

1. Shri B . T. Sau , Joint Director (Inspection ) . 
2. Shri Ranjit Sarkar, Asstt. Inspecting Officer . 
3. Shri K. Gopalakrishnan, Asstt. Inspecting Officer . 

R . N , VASWANI 

Under Secy . 


1 . Shri Parshu Ram Pandey , 

Grade- II 
S / o Late Shri Shankar Pandey , 
Village : Tengra Khurd , 
Police Station : Nimya Ghat , 

District : Giridih , Bihar. 
After a communal rlot in Giridih town , a crowd of around 
500 persons of onc community had gathered after midnight 
on 29 - 12 - 1990 with intent to kill a person of other community . 
Shri Parshu Ram Pandey showing great physical and moral 
courage saved him and his family without regard to the risk 
and danger to his own life . 
2 . Shri J . C . Paliwal, 

Grade-III 
S / o Shri Mahender Dutt Paliwal , 
48, Civil Lince , 

Bareilly , Uttar Pradesh . 
On more than one occasiong Shri J . C . Paliwal has shown 
weat courage and presence of mind in helping to maintain 
communal harmony and peace in Barollly town in Uttar 
Pradesh despite insult, assaults and threat to his life . On 
one occasion his initiative , fearlessness and foresight were 
substantially respons ble in helping to protect the lives and 
property of a particular community in the area of Connaught 
Place Markct in Bada Bazar. 

RAM PHAL 

Dy. Secy . 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
New Delhi, the 27th October 1992 


No. 7 / 2 / 92 -CHC . -- The government of India have announ 
ced the award of " Kabir Puraskar " for the year 1991 on 2nd 
October , 1992 , to the undermentioned persons : --- 


प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रणालय , फरीवाबाद द्वारा मद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली दवारा प्रकाशित , 1992 
Printed by the Manager , Govt . of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi - 1992 . 


